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Fachverband Fdrdertechnik und Intralogistik 


Auftragseingang und Umsatz der deutschen 
Intralogistikbranche 



VDMA 


preis- und saisonbereinigte Indizes, glatte Komponente, Basis Umsatz 2010 = 100 



Quelle: VDMA 
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Fachverband Fdrdertechnik und Intralogistik 


Umsatzentwicklung Intralogistikbranche 



VDMA 



2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 


Angaben in Mrd. € 
Quelle: Eurostat, Statistisches Bundesamt, VDMA 
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Beschaftigtenentwicklung in Deutschland 
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Fachverband Fdrdertechnik und Intralogistik 


Wichtigste Kunden Deutschlands 
(Platz 1 bis 10) 



VDMA 


1. USA (1) 
2. Frankreich (2) 
3. China (3) 
4. Russland (4) 
5. Vereinigtes Konigreich (5) 
6. Niederlande (6) 
7. Osterreich (8) 
8. Italien (7) 
9. Schweiz (9) 
10. Australien (11) 




971 Mio. € (-1%) 
986 Mio. € (+38%) 

712 Mio. € 

776 Mio. € (-5%) 

818 Mio. € (+14%) 

717 Mio. € 

697 Mio. € (-12%) 

791 Mio. € (-22%) 

1008 Mio. € 

662 Mio. € (-7%) 

714 Mio. € (+13%) 

634 Mio. € 

541 Mio. € (+7%) 

507 Mio. € (+8%) 

472 Mio. € 

■ 523 Mio. € (+7%) 

490 Mio. € (+12%) 

436 Mio. € 

376 Mio. € (+0,3%) 

375 Mio. € (+12%) 

333 Mio. € 

333 Mio. € (-14%) 

385 Mio. € (+5%) 

367 Mio. € 

327 Mio. € (+2%) 

322 Mio. € (+3%) 

313 Mio. € 

290 Mio. € (-10%) 

320 Mio. € (+52%) 

211 Mio. € 


sOkt 2012 bis Sept 2013 
■ Okt 2011 bis Sept 2012 
Okt 201 Obis Sept 2011 



Quelle: Statistisches Bundesamt, VDMA 
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Fachverband Fdrdertechnik und Intralogistik 


Wichtigste Kunden Deutschlands 
(Platz 1 1 bis 20) 



VDMA 


Zeitraum: Okt 2012 bis Sept 2013 


r ^ 

11 

•Polen (13) 

•283,7 Mio. € (+6,2%) 

12 

•Tiirkei (19) 

•259,1 Mio. € (+24,4%) 

13 

•Brasilien (10) 

•250,7 Mio. € (-22%) 

14 

•Saudi-Arabien (14) 

•247,8 Mio. € (+5,0%) 

15 

•Belgien (12) 

•246,7 Mio. € (-21,1%) 

16 

•Spanien (16) 

•239,6 Mio. € (+4,0%) 

17 

•Kanada (28) 

•211,2 Mio. € (+104,4%) 

18 

•Schweden (18) 

•197,4 Mio. € (-6,4%) 

19 

•Chile (30) 

•183,0 Mio. € (+92,4%) 

20 

h d 

•VA-Emirate (17) 

^ *173,9 Mio. € (-17,7%) 


Quelle: Statistisches Bundesamt, VDMA 
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Fachverband Fdrdertechnik und Intralogistik 


Deutscher Export nach Regionen 


EU28 

Sonstiges Europa* 

Ostasien 

Nordamerika 

Naher, Mittlerer Osten 

Mittel- und Sudamerika 

Zentral-, Sud- und Sudostasien 

Afrika 



411 Mio. € (+7%) 
385 Mio. € (+18%) 
326 Mio. € 


324 Mio. € (-5%) 
340 Mio. € (+47%) 
231 Mio. € 


Australien-Ozeanien 


VDMA 


4.267 Mio. € (-3%) 
4.409 Mio. € (+12%) 
3.943 Mio. € 


■ Okt. 2012 bis Sep. 2013 

■ Okt. 2011 bis Sep. 2012 
Okt. 2010 bis Sep. 2011 

*Albanien, Bosnien-Herzigowina, 
Faroer, Gibraltar, Island, Kosovo, 
Kroatien (bis EU-Beitritt), 
Liechtenstein, Mazedonien, 
Montenegro, Norwegen, Republik 
Moldau, Russland, San Marino, 
Schweiz, Serbien, Turkei, Ukraine, 
WeilJrussland 


Quelle: Statistisches Bundesamt, VDMA 
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Fachverband Fdrdertechnik und Intralogistik 

Exporte im internationalen Vergleich 



VDMA 


Deutschland 


China 


USA 


Japan 


Italien 


Frankreich 


Niederlande 


Verein. Konigreich 


Schweden 


Kanada 



13,1 Mrd. € 
12,3 Mrd. € 


2,3 Mrd. € 
2,2 Mrd. € 

2,1 Mrd. € 
,6 Mrd. € 


Y_ des Exports aller 
Berichtslander in alle 
Berichtslander: 

2012 

1 = 69,0 Mrd. €(13%) 
2011 

1 = 60,8 Mrd. €(18%) 


Quelle: Statistisches Bundesamt, VDMA 
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Fachverband Fdrdertechnik und Intralogistik 


Umsatzentwicklung - Landervergleich 
(Schatzung) 



VDMA 


China 


USA 


Deutschland 


Japan 


Italien 


Frankreich 


Vereinigtes Konigreich 


Spanien 


Osterreich 


Brasilien 


80,8 Mrd. € (+28%) 

63,0 Mrd. € (+22%) 

|51,8 Mrd. € (+30%) 


25,5 Mrd. € (+12%) 

22,7 Mrd. € (+5%) 

21,5 Mrd. €(+14%) 


19,1 Mrd. €(+14%) 
16,7 Mrd. €(+19%) 
14,1 Mrd. € (-1%) 


9,8 Mrd. € (+2%) 

9,6 Mrd. € (-35%) 

14,8 Mrd. € (+53%) 


9,2 Mrd. €(o%) 
9,2 Mrd. € (+3%) 
8,9 Mrd. €(+14%) 



4,9 Mrd. € (-3%) 
5,1 Mrd. €(+18%) 
4,3 Mrd. € (-7%) 


4,7 Mrd. €(+11%) 
4,3 Mrd. € (+40%) 
3,1 Mrd. € (-3%) 



4,2 Mrd. € (+2%) 
4,2 Mrd. € (-1%) 
4,2 Mrd. € (0%) 


3,9 Mrd. € (+4%) 
3,8 Mrd. € (+17%) 
3,2 Mrd. € (+4%) 



3,3 Mrd. € (0%) 
3,3 Mrd. € (+7%) 
3,1 Mrd. € (+48%) 


2012 
■ 2011 
■ 2010 


Quelle: Eurostat, Statistisches Bundesamt, VDMA 
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Fachverband Fdrdertechnik und Intralogistik 
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Vielen Dank fur Ihre 
Aufmerksamkeit. 
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